Model Model Year Chassis Engine 
From To Type Type 

220 D 1968 1973 115.110 615.912 
240 D 1974 1976 115.117 616.916 
240 D 1977 = 123.123 616.912 
300 D 1975 1976 115.114 617.910 
300 D 1977 1981 123.130 617.912 
300 CD 1978 1981 123.150 617.912 
300 TD 1979 1980 123.190 617.912 
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